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boberen zum niederen Potential veiiaufen. Man kann also das Obmscbe
Gesetz ganz allgemein fur einen beliebigen Teil eines Leiters in der
Form aussprecben :

j = @ ..o.                                        (14)

Die Stromdiclitigkeit an irgendeiner Stelle eines Leiters
ist gleich dem Produkte der an dieser Stelle wirksamen
elektrischen Kraft in die spezifiscbe Leitfabigkeit des
Materials an dieser Stelle.

In Kapitel III, Abscbnitt 11 baben wir den Satz ausgesprocben, daB
es nur gescblossene Strome gibt. Wenden wir das Obmscbe Gesetz
auf den ganzen, in sicb gescblossenen, unverzweigten Stroxnkreis an, so
baben wir es in der Form

oder

zu scbreiben und das Integral liber die gescblossene Leiterbabn zu er-
strecken. Dabei bat das Integral auf der recbten Seite einen be-
stimmten Wert, den man als den Widerstand des ganzen Stromkreises
bezeicbnet. Das Integral der linken Seite bat man als Sunime der
Integrale liber die einzelnen bomogenen Teile der Strombabn zu be-
recbnen, da beim Uebergange von einem Material zum anderen die in
Abscbnitt 1 bereits besprocbenen Potentialspriinge zu berticksichtigen siud.
Bestebt.der Stromkreis aus drei verscbiedenen Leitern a, b, c, die in
den Punkten 1, 2, 3 zusammenstofien, und zirkuliert der Strom in der
Ricbtung von a nach b, so ergibt die Integration fiir die linke Seite:

- Jd V = Val - Va2 + Vba - VbB + Vc3 - Vci
oder

= val - vcl + yc3 - vb3 + v,,2 - va2.

Dieser Ausdruck ist aber nicbts anderes als die Summe der Potential-
spriinge an den drei Beriibrungsstellen:

Vac + Ycb + Vba.

Nur wenn dieser Ausdruck von Null verscbieden ist, zirkuliert ein Strom
in dem Leiterkreis, also nur dann, wenn die drei Leiter nicbt dem
Voltascben Spannungsgesetze folgen, wie es scbon in Abscbnitt 1 er-
ortert ist.

Die andere Moglicbkeit, dafi /@dl von Null verscbieden ist, aucb
dann, wenn die Leiterbab.ii nur aus einem bomogenen Material bestebt,
ist dann gegeben, wenn die gescblossene Leiterbabn einen magnetiscbendessen Kraftlinien in der Richtung des linearen Leiters vomGauzes, ohne die Moglichkeit, einen der Faktoren des
